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ULes réponses doivent &tre données sur une double feuille remise le jour de l'e l'examen | 


À en merttfonnant le nom et le prénom de l'étudiant 


Questions d'examen 


CG) Une sage femme victime de, projection d’une quantité massive de sang lors d’un 


accouchement, consult: le service de pathoiugies professionnelles dans ies 02 h qui 


suivent l'incident 


Quelle sera votre cémarche dans le suivi sérologique de cette patiente ? (3 poiats) 


— Quelle sera votre conduite à tenir médicolégale 7? (4 point) 


Comment se manifeste l'hydrargyrisme chronique ? (1 point) 
Citez cinq postes de travail exposant au benzène. (point) 
Citez les signes cliniques et biologiques de la grande ‘hémopathie (2 points) 


Citez les conséquences du travail de nuit sur la santé du travailléur. (1 point) 


Jui BOL po 


(é? Citez les pathologies du poignet et de la main de la gestuelle professionnelle (1 point} 


( 


Quel est le diagnostic différentiel entre la xérose et la spongiose (1 point) 
des rayonnements 


rs 


Définissez ce que c’est la dose absorbée, la dose équivalente 


Ÿ œ 


ionisants (1 point} 
9. Citez trois objectifs principaux de la médecine du trait en Algérie (2 point} 


.®, Citez les principales complications de la silicose (f point) 
€ î {71 ‘analyse de l’activité s’effectue grâce à deux moyens, lesquels ? (1 point) 


syndrome classique d’une intoxication par is Organo- 


For 


:7. Décrire le syndrome le s 
rhosphoré ? (2 points} 
13. Citez ies modalités de dé sclaration d’un Accident du travail (4 point) 


1 Déffnissez Ja lésion dérratologique suivante : pxeonneau (l'point)} 
Bonne chance 


2 tant ntm +4 arme dm 


